BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 10 czerwca 2020 r. Nr 125 (468) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OKA.4210.23.2020.AZa z dnia 9 czerwca 2020 r. 
Taryfa PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu- 
ДЧК О INO R AAA 2 
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Katowice, dnia 9 czerwca 2020 r. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Nr 0KA.4210.23.2020.AZa 
DECYZJA 
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) oraz 
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 
po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego: 
PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 
(zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”), 
zawartego w piśmie z dnia 8 maja 2020 r., 
zatwierdzam 

ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na 


okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. 


UZASADNIENIE 

W dniu 11 maja 2020 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na wytwarzanie 
ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. 
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. 
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest 
zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy — Prawo energetyczne. 

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego stwierdziłem, że Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 44 i art. 45 ustawy - Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu 
z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718), zwanego w dalszej części 
decyzji „rozporządzeniem taryfowym”. 

Ceny wytwarzania ciepła w źródłach zlokalizowanych: w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 
6c, przy ul. Węglowej 4 i przy ul. Energetyków 17, w Pawłowicach przy ul. Kruczej 18, w Suszcu 


przy ul. Piaskowej 35, w Częstochowie przy ul. Odlewników oraz w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 
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Radlińskiej 72 skalkulowane zostały w oparciu o uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek 
opłat, zdefiniowany w $ 13 rozporządzenia taryfowego natomiast ceny i stawki opłat 
wytwarzania ciepła w pozostałych źródłach oraz stawki opłat za usługi przesyłowe 
skalkulowane zostały na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności 
gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy wraz z uzasadnionym 


zwrotem z kapitału zaangażowanego w prowadzoną działalność. 


Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479% pkt 1 i art. 479% §1 
Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - 
w całości lub części (агї. 479* Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów 
sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). 7 dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa wraz 
z niniejszą decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji 
Energetyki - Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
/-/ 
Marek Miśkiewicz 
Dyrektor 
Południowego Oddziału 
Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Katowicach 
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PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA 
SPÓŁKA AKCYJNA 
ul. Rybnicka 6 C 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 


TARYFA DLA CIEPŁA 


NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
DO DECYZJI PREZESA URE 


7 drO4,06400, OKA MIO 413.400. ёа 


Jastrzębie-Zdrój, 2020 r. 
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1. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie 


e Przedsiębiorstwo energetyczne — PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa 
S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (PTEP Jastrzębie) - podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu 
ciepłem; 

e odbiorca — każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy 
z przedsiębiorstwem energetycznym; 


• obiekt- budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi; 


e źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania 
ciepła; 

e sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do 
przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych; 

e przyłącze — odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego 
węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym 
węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w 
obiektach; 


« węzeł сіеріпу — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany 
rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości 
ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych; 


« grupowy węzeł cieplny — węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt; 
e instalacja odbiorcza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do 


transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów ciepinych lub źródeł ciepła do 
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; 


« zewnętrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy 
węzeł cieplny lub Źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, :w tym 
w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła; 


e układ pomiarowo-rozliczeniowy — zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i 
parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia 
należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z 
przepisami o miarach; 


• nielegalne pobieranie ciepła — pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, 'z całkowitym 
albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez 
ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez 
układ pomiarowo-rozliczeniowy; 


e zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się 
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc ciepina, jaka w danym obiekcie 
wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych 
przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego 
obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany 
-powietrza w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

с) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; 


• Megawat — Przedsiębiorstwo Energetyczne „Megawat” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach; 


• PGG — Polska Grupa Górnicza S.A; 
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2. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem 
w ciepło 


PTEP Jastrzębie prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem 
w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 
zakresie: 


a) wytwarzania ciepła — koncesja z dnia 25 września 1998 r., nr WCC/61/1258/U/0T- 
2/98/JS (ze zmianami), 


b) przesyłania i dystrybucji ciepła — koncesja z dnia 25 września 1998 r., nr 
PCC/65/1258/U/0T-2/98/JS (ze zmianami), 


c) obrotu серет ~ koncesja z апа 15 рса 2015 r, nr 
OCC/367/1258/W/OKA/2015/MMi1 (ze zmianami). 


3. Podział odbiorców na grupy taryfowe 


Podziału odbiorców na grupy dokonano w zależności od: 

a) źródła ciepła lub zespołu źródeł ciepła zasilających sieć ciepłowniczą, 
b) sieci ciepłowniczej, 

c) miejsca dostarczania ciepła. 


Charakterystyka grup odbiorców 


у с dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
W-41-10 |eksploatowanych przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanych w Jastrzębiu- 
Zdroju przy ul. Gagarina 118a i ul. Krasickiego 21; nośnik ciepła-woda 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Knurowie przy 
ul. Sienkiewicza 31; nośnik ciepła — woda 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Knurowie przy 
ul. Niepodległości 7; nośnik ciepła — woda 
Odbiorcy, діа których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Raciborzu przy 
ul. K. Miarki 13; nośnik ciepła — woda 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, 
zlokalizowanym w Kuźni Raciborskiej przy ul. Krasickiego 12, poprzez sieć 
ciepłowniczą; źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik 
ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, 
zlokalizowanym w Kuźni a 2. przy ul. Krasickiego 12, poprzez 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w абас ciepła 
W-72-10 |eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Rybniku przy ul. 


Obywatelskiej 5; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Częstochowie 
przy ul. Odlewników; nośnik.ciepła= woda. 
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Symbol Charakterystyka grup odbiorców 
grup 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Jastrzębiu- 
lowej 4; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Jastrzębiu- 
przy ul. Rybnickiej бс (Oddział Zofiówka); nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Jastrzębiu- 
Zdroju przy ul. Energetyków 17 (Oddział Moszczenica); nośnik ciepła — 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c i ul. Energetyków 
17 (Oddział Moszczenica i Oddział Zofiówka), poprzez sieć ciepłowniczą; 
źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej бс i ul. Energetyków 
17 (Oddział Moszczenica i Oddział Zofiówka), poprzez sieć ciepłowniczą 
i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł cieplny są eksploatowane przez PTEP 
bie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c i ul. Energetyków 
17 (Oddział Moszczenica i Oddział Zofiówka), poprzez sieć ciepłowniczą 
i grupowy węzeł cieplny; źródło, sieć i grupowy węzeł cieplny są 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej бс i ul. Energetyków 
17 (Oddział Moszczenica i Oddział Zofiówka), poprzez sieć ciepłowniczą, 
grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło, sieć, 
grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza są eksploatowane 
przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
dla których dostarczane jest ciepło wytworzone 
w źródle ciepła eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w 
Pawłowicach przy uł. Kruczej 18 (Oddział Pniówek); nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Pawłowicach przy ul. Kruczej 18 (Oddział Pniówek), 
poprzez sieć ciepłowniczą; źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP 
Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Pawłowicach przy ul. Kruczej 18 (Oddział Pniówek), 
poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł cieplny są 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Pawłowicach przy ul. Kruczej 18 (Oddział Pniówek), 
poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację 
odbiorczą; źródło, sieć, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja 
| bie; nośnik ciepła — woda. 
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Symbol 
grup 

Po [wano 

22. ? 


Charakterystyka grup odbiorców 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Suszcu przy ul. 
Piaskowej 35 (Oddział Suszec); nośnik ciepła — woda. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Suszcu przy ul. Piaskowej 35 (Oddział Suszec), poprzez 
sieć ciepłowniczą; źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; 
nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1 c, poprzez 
sieć ciepłowniczą; źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; 
nośnik ciepła — woda. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1 c, poprzez 
sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny, źródło, sieć i węzeł cieplny są 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1 c, poprzez 
sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł ciepiny; źródło, sieć i grupowy węzeł 
cieplny są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1c, poprzez sieć 
ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; 
źródło, sieć, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza są 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 


a W-53-11 


ciepła — woda. 


e 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
27 zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. Studziennej 3, poprzez sieć 
Ў, 


н W-61-13 
я W-61-14 


А W-61-15 


ciepłowniczą; źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
үү-61-11 zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. Studziennej 3, poprzez sieć 


ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł cieplny są eksploatowane 
przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. Studziennej 3, poprzez sieć 
ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; 
źródło, sieć i zewnętrzna instalacja odbiorcza są eksploatowane przez 
PTEP Jastrzębie; grupowy węzeł ciepiny jest eksploatowany przez odbiorcę; 
nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. Studziennej 3, poprzez sieć 
ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny; źródło, sieć i grupowy węzeł cieplny 
są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła-woda 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Raciborzu przy uł. Studziennej 3, poprzez sieć 
ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; 
źródło, sieć, grupowy węzeł cieplny i żewnętrzna instalacja odbiorcza są 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie: nośnik ciepła — woda. 

} мї z 
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grup 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
4.|W-73-11 zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Mościckiego, poprzez sieć ciepłowniczą; 
| źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Mościckiego, poprzez sieć ciepłowniczą, 
3 W-73-15 grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło, sieć, 
| grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza są eksploatowane 

przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej 72 i ul. Kubsza 
28 poprzez sieć ciepłowniczą; źródła i sieć są eksploatowane przez PTEP 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Mościckiego, poprzez sieć ciepłowniczą 
i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł ciepiny są eksploatowane przez PTEP 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej 72 i ul. Kubsza 
28, poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródła , sieć i węzeł cieplny 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; -nośnik ciepła-woda 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej 72 i ul. Kubsza 
28, poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł сіеріпу i zewnętrzną 
instalację odbiorczą; źródła, sieć, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna 
instalacja odbiorcza są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła 
— woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 54 i ul. Wojska Polskiego 8, 
poprzez sieć ciepłowniczą; źródła i sieć są eksploatowane przez PTEP 
Jastrzębie; nośnik ciepła-woda. 
Odbiorcy, dła których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 54 i ul. Wojska Polskiego 8, 
poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródła, sieć i węzeł cieplny są 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 54 i ul. Wojska Polskiego 8, 
poprzez sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł ciepiny; źródła, sieć i grupowy 
węzeł cieplny są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — 
woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 54 i ul. Wojska Polskiego 8, 
poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację 
odbiorczą; źródła, sieć, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja 
odbiorcza są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Knurów”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną рї2ё2. awat oraz sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez 


PTEP Jastrzębie. 
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Symbol Charakterystyka grup odbiorców 
огир 


a оаа ШЫ dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
42. | D-51-12 


(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Knurów”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą i węzeł ciepiny 
przez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dła których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Knurów”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł 
orzez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Knurów”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł 
cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą eksploatowane przez PTEP 
Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Szczygłowice”) „poprzez sieć ciepłowniczą, 


przez Megawat oraz zewnętrzną instalację odbiorczą eksploatowaną przez 
PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Dębieńsko”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą zlokalizowaną na 
terenie miasta Czerwionka-Leszczyny — dzielnicy „Centrum” eksploatowaną 
przez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Dębieńsko”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą zlokalizowaną na 
terenie miasta Czerwionka-Leszczyny — dzielnicy „Centrum” i węzeł cieplny 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Dębieńsko”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez 5030 oraz sieć ciepłowniczą SEZ: na 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł 
cieplny eksploatowane przez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło сера ~ Ciepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą i 
przez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą, 
grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą eksploatowane 
przez PTEP Jastrzębi 
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Symbol Charakterystyka grup odbiorców 
grup 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła ~ Ciepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą 


D-71-16 


ехерюаюмава przez РСС oraz grupowy węzeł cieplny і zewnętrzną 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
54. | D-71-22 |(źródło ciepła — Ciepłownia „Rymer”) poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł 
i przez PTEP Jastrzebie. 
Odbiorcy, dła których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGE 
Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku (źródło ciepła zlokalizowane 
w Rybniku przy ul. Podmiejskiej), poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
56. | D-71-41 (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Jankowice”) poprzez sieć ciepłowniczą 


eksploatowaną przez PGG oraz poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną 
D-71-42 
М 0-71-45 


4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 


5. | D-71-31 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Jankowice”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez PGG oraz sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Jankowice”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez PGG oraz sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny 
i zewnętrzną instalację odbiorczą eksploatowane przez PTEP Jastrzębie. 
оаа ао dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
КЕС ciepła — Kotłownia „Jedłownik”) poprzez sieć ciepłowniczą і węzeł 
сіеріпу eksploatowane przez PTEP Jastrzębi 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


4.1 Ceny i stawki opłat dla odbiorców w poszczególnych grupach 


1. Stawki opłat dla odbiorców w grupach: 


Grupa Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc Stawka opłaty za ciepło 
Odbiorców ciepiną (zł/MW) (zł/GJ) 


18 090,13 
8 994,07 
12 992,37 
21 090,10 
12:66146. 
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Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupach: 


Салата Miesięczna Сапа Stawka opłaty | Miesięczna rata | Stawka opłaty 
Gru pa zamówioną rata ceny za Cena nośnika stałej za stawki opłaty zmiennej za 
К А тос сіеріпа zamówioną ciepła ciepła usługi stałej za usługi usługi 
odbiorców moc cieplna towe 


УММ 
[ W-32-10 | 390 100,98 | 32 508,42 21,53 | - | 
[W-3310 | 28508 | 237566 | 320 | [ 
| W-11-10 | 149 509,19 | 1245910 | 31,66 | 2233 | - | 


R FEI =] 

M шел 
ЕЕ LK > 
3932750 
61 462.55 
Сүз30:10[вїзвелв | 706385 [ют | 300 | p |= | 
| W30-11 | 847668 | 7063.85 | 2307 | 3070 | 355466 | 279556 | a] 
W-3012 | 766,8 | 7063.85 | 230 | 3070 | 8612005 | 1068 | 124 | 
[W-30-15 | 8476618 | 106385 | 23.67 | 3070 | 1800523 | 733807 | BI 


S 
* 
> 
2 


rzesyłowe rzes przesyłowe 
złłMWim-c ZYGJ ZMW zł/MWim-c 
y 


W-3110 | 053662 | 146139 | 256 | srs | p o 
WAM | ©5366 | 14615 | 256 | 57156 | 200% | resa | aa 
[W-53-11 |125%6742 | 1032228 | 3675 | 1518 | 3642800 | 308561 | sos | 
[W-5312 12386742 | 1052228 | 3605 | 518 | 6081249 | sorn | mas | 
[[W-5314 | 12386742 | 1032228 | 3675 | 1518 | 5699886 | 474950 | 15 | 
[W-5315 | 123%6142 | 1032228 | 3695 | 1518 | 8486263 | 10018 | 1558 — | 
C W-61-11 [1063974 | 886081 | 2743 | 1909 | 4872707 | 406065 | 1006 | 
[W<142 | 1063974 | 886081 | 2743 | 1909 | 8502256 | 10852) | 8 | 
7-61-13 | 10663074 | 8608] | 28 | 100 | eize | siono | 11.80 | 
[w<61-14 | 10632974 | 886081 | 2748 | 1909 | 7595628 | 61602 | 1426 | 
[[W<61-15_ | 10632974 | 886081 | 2743 | 


Dw3111 [16090426 | 1340866 | 3302 | 162 | 35724 | 29768 | 686 | 
ws1-12 | 12845580 | 1070465 | 2589 | 168 | 6275917 | 522826 | 514 | 


W-91-14 | 128455,80 | 10704,65 | 25,89 16,82 46 952,87 3 912,74 11,47 
T: ; 57 965,80 4 830,48 12,07 
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4.1.1 Dla odbiorców w grupach D-51-11, D-51-12, D-51-14, D-51-15 PTEP Jastrzębie 

stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc сіеріпа — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 
cieplnej, 

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Megawat (źródło ciepła - Elektrociepłownia 
„Knurów”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


Stawka opłaty stałej za opłaty statoj za кы Stawka opłaty zmiennej 
usługi przesyłowe rze } towe za usługi przesyłowe 
00-5144 | nas O ono | 1656 | 
0-51-15 __|__ 109262,3 o | o lios | ||| ч 


Grupa 
Odbiorców 


4.1.2 Dia odbiorców w grupie D-51-27 PTEP Jastrzębie stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc ciepiną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 
cieplnej, 

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Megawat (źródło ciepła - Ciepłownia 
„Szczygłowice”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


А Miesięczna rata stawki А Е 
анка ора siei za | opiaty stała za usugi | банка орну тет 
przesyłowe 
zł MW zł/MWim-c 216Ј 

D-51-27 427636 


Grupa 
Odbiorców 


4.1.3 Dla odbiorców w grupach D-53-11, D-53-12, D-53-15 PTEP Jastrzębie stosuje: 


a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 
cieplnej, 

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ 


w wysokości określonej w taryfie dla. „ciepła: I Megawat (źródło ciepła - Ciepłownia 
„Dębieńsko”) oraz stawki opłat wswysękości Ślonej przez PTEP Jastrzębie: 
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= ШЫ 
басса usługi przesyłowe  rzosyłówo za usługi przesyłowe 
złłMW zł/MWim-c 216Ј 
Ба а | ме 
| D-8312 | 5097916 | aasa | 6R O 
| D-8315 | | soraass | таво o | _ з | 


4.1.4 Dia odbiorców w grupach D-71-11, D-71-12, D-71-14, D-71-15, PTEP Jastrzębie 
stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Ciepłownia 
„Chwałowice”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


| Miesięczna rata stawki * À 
Stawka opłaty stałej za А i Stawka opłaty zmienne 
Grupa usługi Rajski opłaty stałej za usługi płaty I 


Odbiorców brzesułówa za usługi przesyłowe 


zł/MWim-c 216Ј 


7472857 


4.1.5 Dla odbiorców w grupie 0-71-16 PTEP Jastrzębie stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 
cieplnej, 

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Ciepłownia 
„Chwałowice”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


Stawka opłaty stałej za ze ан a 
usługi przesyłowe opłaty stałej za usługi 
przesyłowe 
ZMW zł/MW/Im-c 
D-71-46 Е 2660 | 66 | 


Stawka opłaty zmiennej 
za usługi przesyłowe 


Grupa 
Odbiorców 


4.1.6 Dla odbiorców w grupie D-71-22, PTEP Jastrzębie stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła 


w wysokości określonej w taryfie dla.ciepła PGG (źródło ciepła - Ciepłownia „Rymer”) 
oraz stawki opłat w wysokości określonej prżez PTEP Jastrzębie: 
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Miesięczna rata stawki 


Stawka opłaty stałej za А : Stawka opłaty zmiennej 
Odbiorców TES przesyłowe чайыры 


zł/MW zł/MWim-c zł/GJ 
D-71-22 79 736,94 


4.1.7 Dla odbiorców w grupie D-71-31 PTEP Jastrzębie stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 
w Rybniku (źródło ciepła zlokalizowane w Rybniku przy ul. Podmiejskiej) oraz stawki opłat 
w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


Stawka opłaty stałej za aaa ae а Stawka opłaty zmiennej 
usługi przesyłowe Te Хар 8 za usługi przesyłowe 
zł/MW/Im-c zł/GJ 


Grupa 
Odbiorców 


D-71-31 


66 092,08 


4.1.8 Dia odbiorców w grupach D-71-41, D-71-42, D-71-45 PTEP Jastrzębie stosuje: 


a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 
ciepinej, 

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Elektrociepłownia 
„Jankowice”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 
Miesięczna rata stawki 
opłaty stałej za usługi 


Stawka opłaty stałej za Stawka opłaty zmiennej 


usługi przesyłowe za usługi przesyłowe 


zł/MWim-c zł/GJ 


Grupa 
Odbiorców 


4.1.9 Dla odbiorców w grupie D-81-12 PTEP Jastrzębie stosuje: 


a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 
b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 
c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych ża metr sześcienny nośnika ciepła 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Kotłownia „Jedłownik”) 
oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: A 
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А Miesięczna rata stawki И А 
Grupa ш» ерү s za opłaty stałej za usługi а opłaty Ra 
Odbiorców usługi przesyłowe рга za usługi przesyłowe 


zw мит 
| 0-81-12 | 84 937,34 7 078,11 


4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 


~ | Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej [zł/m] - wielkości 
_ srednica е 000% 0110] 00% m" 
nominalna | nouraczenrowadzona | noyłazanrowadzne |): 
томен | przyłącze prowadzone przyłącze prowadzone A o : 
przyłącza | w wykopie otwartym | ммукоріе otwartym | Przytacze Ромео 
w terenie bez nawierzchni | wterenie | Рен еле а км 
utwardzonej z nawierzchnią asfaltową SW o kala a, 


se [өз] 


Do stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zastosowanie znajduje ustawa 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 


5. Zasady ustalania cen i stawek opłat 


Ceny i stawki opłat zamieszczone w części 4 taryfy dla ciepła zostały ustalone zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 7, 44 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 
07 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 г. poz. 718). 


5.1 Warunki stosowania cen i stawek opłat 


Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów 
jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone 
zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 
92). 

W przypadkach : 

- _ niedotrzymania przez strony warunków zawartej umowy, 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 


- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy, 
А, 


- піеіедаіпедо pobierania ciepła, 
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stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 
07 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718). 


Opłaty za nielegalne pobieranie ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat za 
dostarczane ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 


5.2 Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat 


PTEP Jastrzębie powinno powiadomić odbiorców w sposób przejrzysty i zrozumiały o zmianie 
cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej 
zmiany. 


DYREK 
Biuro Pianowania 


Czyż 
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